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				ANUNCIO relativo a la asignación, mediante concurso de un puesto de Jefe/a de Sección Sanitario de la Unidad de Gestión Clínica de Pacientes Frágiles y convalecientes (convaleciente media estancia) en el Hospital Universitario Donostia.

				El Director Gerente del Hospital Universitario Donostia procede a la asignación mediante concurso de un puesto de Jefe/a de Sección Sanitario de la Unidad de Gestión Clínica de Pacientes Frágiles y convalecientes (convaleciente media estancia) en el Hospital Universitario Donostia. El texto completo de la resolución se encuentra publicado en la página web: www.osakidetza.euskadi.net

				En San Sebastián, a 30 de junio de 2014.

				El Director Gerente del Hospital Universitario Donostia,

				PD (Resolución 80/2013, de 11 de marzo),

				El Director de Personal,

				JUAN RAMÓN DE LA PUENTE PAGOLA.
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